Z d. Sychowska 
Zofia GORALIK 
ICZYZOWSKA 


NAJUKOCHANSZA MAMUSIA, BABCIA I PRABABCIA 


przeżywszy lat 78, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 3 grudnia 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 9 bm. o godzinie 14.00 
w kaplicy na cmentarzu w Podgórzu, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


CÓRKI, WNUCZKI, PRAWNUKI I RODZINA. 


